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ADATTATORE W TENSIONS 

Par tanalom CCa CA d«125 a 175 V. 
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RADIO MARELLI . Mod. 130. Radioricevitore portatile a 5 valvole miniautra. Una gamma onde medie da 516 a 1605 kc. e 4 bande 
di onde corte da 49, 31, 25 e 19 m. Alimentazione universale con CC/CA di qualsiasi frequenza con tensioni da 110 a 220 V. Lun- 
ghezza 230 mm, altczza 140 ram, profondita 100 mm. Peso 1,8 kg. Potenza uscita indistorta a 1 W. Polenza uscita max 2,2 W. Consuino 

corrente a 125 V, 0,25 A. Potenza assorbita 30 W circa. 


Al rievvitor* 















